RAPPORT CAMERAS PIETONS 


Objet: Compte-rendu d’utilisation des cameras pietons 


Monsieur le Maire de la Ville de Sete a effectue une demande d’autorisation d’acquisition et 
d’utilisation de cameras individuelles, le 23 mai 2017, pour le service de la police municipale 
dans les formes reglementaires. 

Le choix du materiel a ete oriente sur 1’acquisition de huit cameras sur un support 
informatique independant denomme Docking afin de securiser l’acces aux donnees de ce 
dispositif. 

La finalite etait: 

- La prevention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale 

- Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuve dans 
le cadre d’une procedure judiciaire 

- Le cas echeant, dans le cadre de la formation et de la pedagogie des agents de police 
municipale (dans ce cas les donnees sont anonymisees) 

L’objectif recherche etait de limiter les risques de conflit, outrage, rebellion et d’asseoir une 
meilleure securite d’intervention en la renfor?ant par des elements susceptibles d’etre retenus 
comme preuve. 

Nous avons connu des difficultes techniques de mise en oeuvre, notre prestataire a mis du 
temps pour les resoudre, le systeme est devenu operationnel le 29 septembre 2017. 


Les agents etaient partages quant a l’utilisation de ce materiel per?u par certains comme un 
element de controle. La position des agents s’est inflechie de maniere favorable dans 
l’utilisation du materiel qui est utilise tous les jours. 

Ils reconnaissent que le port de la camera est une securite qui permet de limiter les 
comportements agressifs du public, aucun outrage n’a ete releve ces derniers mois. 

Le dispositif presente egalement une mesure de garantie pour le public dans leurs rapports 
avec les agents. 

Ce materiel etant novateur les agents ne pensent pas toujours a utiliser la camera lors d’une 
intervention. Pour exemple, trois agents sont intervenus sur la voie publique pour une 
agression en cours a l’aide d’un Katana. Considerant la rapidite d’intervention necessaire et le 
contexte, ils n’ont pas pense a declencher la camera ce qui corrobore la necessite de 
programmer des formations d’utilisation de ce materiel. 

Nous n’avons pas engage de procedure qu’elles soient judiciaire, disciplinaire ou 
administrative necessitant une extraction d’image issu des cameras individuelles. 




Bien qu’experimental et malgre les difficultes rencontres dans la mise en oeuvre, techniques 
et organisationnelles, les cameras pietons demeurent un apport consequent a la qualite des 
interventions des policiers municipaux et limitent les risques d’incidents, d’outrage et de 
rebellion sur la voie publique. 
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